OBX 2 66 PARTS LIST 


PART NO # 

DESCRIPTION 

COST 

10-3626 

FRONT PANEL DBX266 

26.84 

18-2010 

USER'S MANUAL 

1.02 

32-2110 

JACK i" 6EA ( ALL ON REAR PANEL) 

1.24 

34-0120 

KNOB W/POINTER (RED) ’HCV /V VC\\ \ Cv.'olf 

.34 

34-0121 

KNOB W/POINTER (BLUE) 

.34 

34-0122 

KNOB W/POINTER (ORANGE) 

.34 

34-0123 

KNOB W/POINTER (GREY) 

.34 
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KNOB W/POINTER (GREEN) 

.34 

34-0125 

BUTTON/CAP FOR SWITCHES 

.36 

44-0133 

SWITCH/4 POLE 

1.50 

44-0134 

SWITCH/2 POLE 

1.36 

40-2081 

POT/SINGLE 50KB(TRESH0LD, RATIO) 

1.32 

40-2084 

POT/SINGLE 5KC (EXSPANDER/GATE RATIO) 

1.24 

40-2082 

POT/SINGLE 50KA ( RELEASE ) 

1.32 

40-2083 

POT/SINGLE 20KA( ATT ACK) 

1.24 


IC RMS UPC1253 

3.40 


IC VCA UPC 1252 

3.40 

PSDBX1 

POWER SUPPLY/WALL MOUNT 

7.04 
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